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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Οιχ. 13524/1050/2.4.92 

Συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού ορισμένων οχημάτων με κινη¬ 
τήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατά¬ 
ξεις της οδηγίας 91/226/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων της 27ης Μαρτίου 1991. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 
(Α' 167) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) «Εφαρ¬ 
μογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κε¬ 
φάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε¬ 
ζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και το άρθρο 65 του Ν. 
1892/1990 (Α' 101). 

3. Του Π.Δ. 431/1983 (Α’ 160) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕθΚ οδηγίας του Συμβου¬ 
λίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουάριου 1970, περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν 
στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων 
τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α' 
142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4. Την Υ-1687/17.2.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Περί καθορισμού αρμοδιοτή¬ 
των των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (Β' 104), αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών χορηγεί την έγκριση ΕΟΚ για κάθε σύστημα αποκαλούμενο στο 
εξής «σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού», στόχος του οποίου είναι να 
περιορίσει την εκτόξευση νερού από τα ελαστικά κινουμένων οχημάτων, 
εφόσον το εν λόγω σύστημα πληροί τις προδιαγραφές κατασκευής και 
δοκιμών του παραρτήματος II, λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς του 
παραρτήματος I. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΟΚ λαμβάνει 
τα απαιτούμενα μέτρα για να ελέγχει, εφόσον είναι απαραίτητο, αν είναι 
ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών με¬ 
λών, την πιστότητα παραγωγής σε σχέση με τον εγκεκριμένο τύπο. Για 
το σκοπό αυτό, η υπηρεσία εφαρμόζει τις προδιαγραφές του παραρτήμα¬ 
τος IV. 

Άρθρο 2 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
για κάθε σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού που εγκρίνει σύμφωνα με 


το άρθρο 1, παρέχει στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο τους ένα 
σήμα έγκρισης ΕΟΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 
του παραρτήματος II. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να 
εμποδίσουν τη χρήση σημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση 
μεταξύ των συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού που έχουν λάβει 
έγκριση ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 1 και άλλων συστημάτων κατά της 
εκτόξευσης νερού. 

Άρθρο 3 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
δεν μπορεί να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά συστημάτων κατά της 
εκτόξευσης νερού για λόγους που σχετίζονται με την κατασκευή τους 
και τις επιδόσεις τους εφόσον τα συστήματα φέρουν το σήμα έγκρισης 
ΕΟΚ. 

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την αρμόδια υπηρεσία να λά¬ 
βει μέτρα του είδους αυτού για τα συστήματα κατά της εκτόξευσης νε¬ 
ρού που φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΟΚ, τα οποία παρουσιάζουν συστη¬ 
ματικά διαφορές από τον εγκεκριμένο τύπο. 

Η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε προσδιορίζοντας τους 
λόγους για την απόφασή της αυτή. Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις 
του άρθρου 5. Μη πιστότητα προς τον εγκεκριμένο τύπο, κατά την έν¬ 
νοια του δευτέρου εδαφίου, υπάρχει όταν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές 
του παραρτήματος II. 

Άρθρο 4 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών αποστέλλουν, σε προθεσμία ενός μηνός, στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών, αντίγραφα των δελτίων έγκρισης ΕΟΚ συμπλη¬ 
ρωμένα για κάθε τύπο συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού που 
εγκρίνουν ή αρνούνται να εγκρίνουν. 

Άρθρο 5 

1. Αν η αρμόδια υπηρεσία που έχει χορηγήσει την έγκριση ΕΟΚ δια¬ 
πιστώσει ότι συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού που συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό πιστότητας, προς τον ίδιο τύπο δεν συμφωνούν προς 
τον τύπο που ενέκρινε, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξα¬ 
σφαλίσει εκ νέου την πιστότητα των προτύπων παραγωγής με τον εγκε¬ 
κριμένο τύπο. Οι αρμόδιες αρχές στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν 
τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τα μέτρα που έλαβαν, 
τα οποία ενδεχομένως μπορούν να επεκταθούν μέχρι την ανάκληση της 
έγκρισης ΕΟΚ. 

Οι εν λόγω αρχές λαμβάνουν τα ίδια μέτρα, αν πληροφορηθούν από 
τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν υφίσταται τέτοια πι¬ 
στότητα. 

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τα άλλα Κράτη-Μέλη, σε 
προθεσμία ενός μηνός για κάθε ανάκληση έγκρισης ΕΟΚ που έχει χορη¬ 
γηθεί, χρησιμοποιώντας αντίγραφο του εντύπου έγκρισης υπογεγραμ¬ 
μένο, χρονολογημένο και στο οποίο σημειώνεται με μεγάλα γράμματα: 
«Ανάκληση έγκρισης ΕΟΚ» καθώς και για τους λόγους που επέβαλαν 
το μέτρο αυτό. 
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3. Αν η αρμόδια υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ αμφισβη¬ 
τεί την απουσία πιστότητας που της γνωστοποιήθηκε, τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη φροντίζουν να διευθετήσουν τη διαφορά. Η Επιτροπή κρα¬ 
τείται ενήμερη. Προβαίνει αν και όπου είναι αναγκαίο, στις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσης. 

Άρθρο 6 

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν 
εγκριθεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, για την άρνηση ή την 
ανάκληση έγκρισης ΕΟΚ ή την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή 
της χρήσης τους, πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς. Η σχετική από¬ 
φαση πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ενημερώνε¬ 
ται συγχρόνως για τα ένδικα μέσα που διαθέτει σύμφωνα με τους ισχύο- 
ντες νόμους στα κράτη μέλη και για τις προθεσμίες που προβλέπονται 
για ενάσκησή τους. 

Άρθρο 7 

Για τους σκοπούς αυτής της απόφασης με τον όρο «όχημα» νοείται 
κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Ν και του ρυμουλκουμένου του 
της κατηγορίας Ο, σύμφωνα με τον ορισμό των κατηγοριών που παρα¬ 
τίθενται στις σημειώσεις του παραρτήματος I του Π.Δ. 395/91 (Α' 
142). 

Άρθρο 8 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να αρνούνται την έγκριση ΕΟΚ ή 
την Εθνική έγκριση ούτε να αρνούνται ή να απαγορεύουν την πώληση, 
τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη 
χρήση οχήματος για λόγους που συνδέονται με τα συστήματα κατά της 
εκτόξευσης νερού, που διαθέτουν, αν τα εν λόγω συστήματα έχουν εγκα¬ 
τασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III και αν οι δια¬ 
τάξεις κατά της εκτόξευσης νερού με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα οχή¬ 
ματα φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΟΚ. 

Άρθρο 9 

Όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των προδια¬ 
γραφών των παραρτημάτων της παρούσας απόφασης στην τεχνική πρό¬ 


οδο αποφασίζονται από τους συναρμόδιους Υπουργούς σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991. 

Άρθρο 10 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
κατάλογος παραρτημάτων και παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακο¬ 
λούθως: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Ορισμοί. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Προδιαγραφές όσον αφορά την έγκριση ΕΟΚ των 
συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού. 
Προσάρτημα 1: Δοκιμές συστημάτων κατά της 
εκτόξευσης νερού με απορρό¬ 
φηση της ενέργειας του νερού. 
Προσάρτημα 2: Δοκιμές συστημάτων κατά της 
εκτόξευσης νερού του τύπου δια¬ 
χωρισμού αέρα/νερού. 

Προσάρτημα 3: Υπόδειγμα σήματος έγκρισης 
ΕΟΚ. 

Προσάρτημα 4: Υπόδειγμα δελτίου έγκρισης 
ΕΟΚ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Προδιαγραφές όσον αφορά την έγκριση ΕΟΚ ενός 
τύπου οχήματος ως προς την τοποθέτηση των συ¬ 
στημάτων κατά της εκτόξευσης νερού. 
Προσάρτημα: Παράρτημα του δελτίου έγκρισης 
ΕΟΚ τύπου οχήματος όσον αφορά 
την εγκατάσταση συστημάτων 
κατά της εκτόξευσης νερού. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Πιστότητα της παραγωγής. 

Παύση της παραγωγής. 

ΣΧΗΜΑΤΑ : (1 έως 9). 
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ι 

I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ϊ\ ’ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί. 


Σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού 

Σύστημα το οποίο ακοπό έχει να μειώνει τη δημιουργία νέφους από το νερό που εκτοξεύεται προς τα κάνω από 
τα ελαστικά του εν κινήσει οχήματος· Το σύστημα κατά της εκτόξευσης αποτελείται ανάλογα με την 
περίπτωση από φτερά, λασπωτήρες, εξωτερικές ποδιές, εφοδιασμένους με σύστημα κατά της εκτόξευσης 
νερού. 


2. Φτερά 

Τα άκαμπτα ή ημιεόκαμπτα στοιχεία που αποα κοπούν στο να παγιδεύαουν το εκτοξευόμενο νερό από τα εν 
κινήσει ελαστικά και να το διοχετεύσουν προς το έδαφος. Τα φτερά μπορούν να αποτελούν εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει αναπόσπαστο μέρος του αμαξώματος του οχήματος ή άλλων στοιχείων του οχήματος όπως το κάτω 
μέρος της επιφάνειας φόρτωσης, κ.λπ. 


3. Λασπωτήρας 

Εύκαμπτο στοιχείο που τοποθετείται κατακόρυφα πίσω από τον τροχό, στο κατώτερο τμήμα του πλαισίου ή 
της επιφάνειας φόρτωσης ή στα φτερά. 

Ο λασπωτήρας χρησιμεύει επίσης στο να μειώνεται ο κίνδυνος που παρουσιάζουν τα μικρά αντικείμενα, και 
ιβιυΐιιρα χαλίκια που σηκώνουν ια κινούμενα ελαστικά από το δρόμο και να τα εκτινάσσουν προς τη πάνω ή 
πλαγίως προς άλλους χρήστες του δρόμου. 


4. Σύστημα κατά της εκτόξευσης 

Μέρος του συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού μπορεί να αποτελείται από: 

. 4.1. Διαχωριστής αέρα/νερού 

Στοιχείο της εξωτερικής ποδιάς ή/και του λασπωτήρα, μέσω του οποίου μπορεί να περνά ο αέ^ας 
μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές του νέφους νερού. 

4.2. Απορροφητής ενέργειας 

Στοιχείο του φτερού ή/και του λασπωτήρα ή/και της εξωτερικής ποδιάς το οποίο απορροφά την ενέργεια 
του εκτοξευόμενου νερού, μειώνοντας έτσι τις εκτοξεύσεις νέφους νερού. 

3. Εξωτερική ποόιά 

Στοιχείο που βρίακεται αε επίπεδο περίπου κατακόρυφο και παράλληλο προς το διάμηκκς επίπεδο του 
οχήματος. Οι εξωτερικές ποδιές μπορούν να αποτελούν αναπόσπαστα μέρη ενός φτερού ή του αμαξώματος του 
οχήματος. 

6. ΔιευθυντήριΟί τροχοί 

_Οι τροχοί που τίθενται οε λειτουργισ από το σύστημα διεύ&ινσης του οχήματος^ 


7. Αυτοστρεφόμενος άξονας 

Ο άξονας που μπορεί να περιστρέφεται γύρω αχό ένα κεντρικό σημείο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 
γραφεί ένα οριζόντιο τόξο. Για τους ακοπούς της παρούσας οδηγίας, ένας αρθρωτός άξονας του τύπου «Ρίνοι 
δΐοεπηκ» θεωρείται και αντιμετωπίζεται οαν άξονας με διευθυντήριους τροχούς. 

8. Αυτούιευβυνάμενοι τροχοί , 

Τροχοί στους οποίους δεν επενεργεί το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος και οι οποίοι μπορούν να στρέφονται 
κατά γωνία όχι ανώτερη των 20° λόγω της τριβής που αοκεί το έδαφος. 

9. Ανυψούμενος άξονας 

Άξονας που μπορεί νά σηκώνεται από το δρόμο κατά τη διάρκεια της κανονικές λειτουργίας του 
οχήματος. 

10. Κενά όχημα 

Τό όχημα με το αμάξωμά του [ή με αντιπροσωπευτικός) στοιχείο(α)] και, ενδεχομένως με το υγρό φύξης, τα 
λιπαντικά, το καύσιμο, πσ εργαλεία,* τον εφεδρικό τροχό και τον οδηγό του οποίου το βάρος υπαλαγίζρτιιι σε 
75 χιλιόγραμμα. 

11. Επιφίναα επαφής 

ΐρ μέρος του ελαστικού που έρχεται σε επαφή με το οδόστρωμα και χρησιμεύει για να εξασφαλίζει την 
-«ρδαφυση. 

12. Τύπος συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού 


Το σύνολο των συστημάτων που δεν διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

— τη φυσική αρχή που έχει υιοθετηθεί για να μειωθούν οι εκτινάξεις (απορρόφηση της ενέργειας του νερού 
διαχωρισμός αέρα/νερού), 

— τα υλικά, 

— τη μορφή, 

— τις διαστάσεις (σε περίπτωση που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του εξοπλισμού). 



!604 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Τ1ΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ ΙΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΟΒΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 


Γενικίς προδιαγραφές 

Τα συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόμο ώστε να 
λειτουργούν καλά σε περίπτωση κανονικής χρήσης οε βρεγμένους δρόμους. Εξάλλου, δεν πρέπει να 
έχουν ελαττώματα καιαακευής ή κακοτεχνίες οι οποίες παρακωλύουν την καλή λειτουργία. 


Αακιμές / που πρέπει να εκτελούντιιι 

Τα συστήματα κατά της εκτόξευσης ιερού σύμφωνα με τη φυσική αρχή λειτουργίας τους, υποβάλλονται 
στις κατάλληλες δοκιμές, οι οποίες περιγράφονται στα προσαρτήματα 1 και 2, και πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα του σημείου 4 των εν λόγω προσαρτημάτων. 


λ Αίτηση έγκρισης ΕΟΚ 

2.1. Η αίτηση για έγκριση ΕΟΚ κάποιου τυπου συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού υποβάλλεται από τον 
κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του. 

2.2. Για κάβε τύπο, η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα οε τρία αντίτυπα και με τις ακόλουθες 
πληροφορίες και υλικά: 

2.2.1. τεχνική περιγραφή του συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού στην οποία επισημαίνεται η αρχή της 
Φυσικής που υιοθετήθηκε για τη λειτουργία του και η σχετική δοκιμή στην οποία πρέπει να υποβληΗεί, τα 
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και ένα ή περισσότερα αρκετά λεπτομερή σχέδια στην κατάλληλη 
κλίμακα για να είναι δυνατή η αναγνώριση των συστημάτων. 

2.2.2. Τέσσερα δείγματα: τρία για τις δοκιμές και το τέταρτο για το εργαστήριο δοκιμών για κάθε ενδεχόμενο 
εκ των υστέρων έλεγχο. Το εργαστήριο μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δείγματα. 

2.ί. Επισημάνσεις 

Κάθε δείγμα πρέπει να φέρει ευανάγνωστο και ανεξίτηλο το βιομηχανικό σήμα ή την εμπορική ονομασία, 
την ένδειξη του τύπου και να περιλαμβάνει επαρκή χώρο για το σήμα έγκρισης ΕΟΚ. 


3. Έγκριση ΕΟΚ 

3.0. Πριν αρχίσει τις ενέργειες για τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ, η αρμόδια αρχή οφείλει να εξακριβώσει ότι ο 

κατασκευαστής διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου της πιστότητας της παραγωγής. 

3.1. Όταν τα αντιπροσωπευτικά δείγματα του τύπου του προς έγκριση συστήματος υποβληθούν με επιτυχία 
στις κατάλληλες δοκιμές των προσαρτημάτων I ή 2, εκδίδεται έγκριση ΕΟΚ γι' αυτόν τον τύπο 
συστήματος κατά της εκτόξευσης σωματιδίων. 

3.2. Σε κάθε τύπο συστήματος με την έγκριση της ΕΟΚ δίδεται ένας αριθμός έγκρισης. 

3.3. Κάθε τύπος συστήματος που ανταποκρίνεται αε ένα εγκεκριμένο τύπο κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να φέρει ένα σήμα έγκρισης ΕΟΚ. Το σήμα έγκρισης τοποθετείται στο σύστημα με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι ανεξίτηλο και ευανάγνωατο, ακόμη και όταν το σύοτημα βρίσκεται τοποθετημένο 
στο όχημα. 

3.4. Το σήμα έγκρισης ΕΟΚ (υπόδειγμα της οποίας δίνεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος) 
περιλαμβάνει: 

3.4.1. ένα ορθογώνιο που περιβάλλει το μικρό γράμμα «ε», ακολουθούμενο από ένα ή περισσότερα γράμματα ή 
τον διακριτικό αριθμό του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ: 

1 για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 2 για τη Γαλλία,.3 για την Ιταλία, 4 για την 
Ολλανδία, 6 για το Βέλγιο, 9 για την Ισπανία, Μ για το Ηνωμένο Βασίλειο, 13 για το Λουξεμβούργο, 18 
για τη Δανία, 21 για την Πορτογαλία, ΕΕ για την Ελλάδα κάιΤΚΕ για την Ιρλανδία. 

3.4.2. " τον αριθμό έγκρισης ΕΟΚ (που αντιστοιχεί στο δελτίο έγκρισης του οποίου υπόδειγμα δίδεται στο 

προσάρτημα 4 της παρούσας οδηγίας), ο οποίος τοποθετείται κοντό στο ορθογώνιο είτε κάτω από το 
γράμμα «ε», είτε αριστερά ή δεξιά αυτού. Τα ψηφία του αριθμού έγκρισης τοποθετούνται στην ίδια 
πλευρά με το γράμμα «ε» και υπό την ίδια έννοια. Οι λατινικοί αριθμοί πρέπει να αποφεύγονται στους 
αριθμούς έγκρισης για ναγιη δημιουργείται σύγχυση με άλλα σύμβολα, 

3.4.3. τα γράμματα «Α» ή «5» ανάλογα με το εάν το σύστημα είναι με απορρόφηση ενέργειας (Α) η με 
διαχωρισμό αέρα/νερού (δ), τοποθετημένα οπουδήποτε πάνω ή κοντά στο ορθογώνιο. 


I. 

1 . 1 . 


Λ 

0 , 1 . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΐΜαύμτημα I 


Δοκιμές των συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού με απορρόφηση της ενέργειας 

Αρχή 

,,, ΣΚοπός της δοκιμής αυτής είναι να προσδιοριστεί ποσοτικά ή ικανότητα ενός συστήματος να συγκροτεί 
'ι6 νερό που εκτινάσσεται σε αυτό από μια σειρά υκροφυαίων. Η διάταξη δοκιμής αποβλέπει στην 
αναπαραγωγή των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργεί το σύστημα όταν τοποθετηθεί σε ένα 
όχημα, όσον αφορά τον όγκο και την ταχύτητα του νερού που εκτοξεύεται από το έδαφος, από την 
επιφάνεια επαφής του ελαστικού με το έδαφος. 


Εξοπλισμός 

Η συσκευή δοκιμής περιγράιρετπι στο σχήμα 8. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε περιβάλλον χωρίς 
ρεύματα αέρας. 


Διαδικασία 

Στερεώσατε ένα δοκίμιο του υπό δοκιμή υλικού πλάτους 500 (+ 0/ - 5) πιιβ και ύφους 750 πιπι επάνω στο 
κατακόρυφο πλαίσιο της διάταξης δοκιμής προσέχοντας το δοκίμιο να βρίσκεται σαφώς μέσα στα όρια 
του συλλέκτη και κανένα εμπόδιο να μην μπορεί να εκτρέφει το νερό πριν ή μετά τη δράση του. 

Ρυθμίστε την ταχύτητα ροής του νερού στα 0,675 (χ 0,01) Ι/ί καί εκτινάξατε τουλάχιστον 90 λίτρα στο 
δοκίμιο από οριζόντια απόσταση 500 (X 2) ιπηι (σχήμα 8). 

Αφήστε το νερό να στραγγίζει από το δοκίμιο στο συλλέκτη και υπολογίστε το ποσοστό (διαφορά) 
μεταξύ της ποσότητας του νερού που συλλέχθηκε και αυτού που εκτινάχθηκε στο δοκίμιο. 

Επαναλάβατε τη δοκιμή πέντ£ φορές και υπολογίστε το μέσο ποσοστό του νερού που συλλέγεται. 


Αποτελέσματα 

Κατά μέσο όρο το ποσοστό αυλλεγμένου νερού από τις πέντε δοκιμές έχει υπολογισθεί ότι δεν πρέπει να 
είναι λιγότερο από 709» της ποαότητας του νερού παυ εκτινάχθηκε στο σύστημα. 

Αν το μεγαλύτερο και το μικρότερο ποσοστό του αυλλεγμένου νερού αποκλίνουν από το μέσο όρο του 
περισσότερο από 5 %, η δοκιμή δεν θεωρείται έγκυρη και πρέπει να επαναληφθεί. 

Αν και στη δεύτερη δοκιμή το μεγαλύτερο και μικρότερο ποσοστό του συλλεγόμενου νερού αποκλίνουν 
από το μέσο όρο περισσότερο από 5 %, ή/και η κατώτατη τιμή δεν πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 
4.1, δεν χορηγείται η έγκριση. 

Όταν η κατακόρυφη θέση του συστήματος επηρεάζει τα παραγόμενα αποτελέσματα, η διαδικασία που 
περιγράφεται στα σημεία 3.1-και 3.4 προηγουμένως πρέπει να επαναληφθεί στις θέσεις οι οποίες δίνουν- 
το· μεγαλύτερο και το μικρότερο ποσοστό συλλεγόμενου νερού. Οι προδιαγραφές του σημείου 4.2 
εξακολουθούν να ισχύουν, 

Η προδιαγραφή του σημείου 4.1 εξακολουθεί να ισχύει για να αναφέρονται τα αποτελέσματα κάθε 
δοκιμής. 



Ϊ606 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Πμοαάμχημα 2 


Δοκιμές «ον συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού τύπου διαχωριστών αέρα/νερού 


V Αρχή 

Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να προσδιοριστεί η ικανότητα ενός πορώδους υλικού να ουγκρατεί το 
νερό με το οποίο ραντίζεται μέσω ενός ψεκαστήρα αέρα/νερού υπό πίεση. 

Ο χρησιμοποιούμενος στη δοκιμή εξοπλισμός πρέπει να αναπαραγάγει τις συνθήκες στις οποίες θα 
υκόκειται το υλικό, ως προς τον όγκο και την ταχύτητα των εκτινάξεων νερού από τα ελαστικά, εάν είχε 
τοποθετηθεί στο όχημα. 


2. Εξοπλισμός 

2.1. Η διάταξη δοκιμής περιγράφεται στο σχήμα 9. 


3. ' Διαδικασία 

3.1. Στερεώσατε κατακόρυφα ένα δοκίμιο 305 χ 100 ιηπι στον εξοπλισμό δοκιμής, ελέγξαιε εάν υπάρχει 
κενός χώρος μεταξύ του δοκιμίου και της άνω κυρτής πλάκας και ότι ο συλλέκτης έχει τοποθετηθεί 
σωστά. Γεμίσατε το δοχείο του ψεκαστήρα με ακριβώς ένα λίτρο νερού και τοποθετήστε το» όπως στο 
διάγραμμα. 

3.2. Ο ψεκαστήρας πρέπει να είναι ρυθμισμένος ως εξής: 
πίεση (πίεση του ψεκαστήρα): 5 ύπτ + 10*/»/- 0%, 

• παροχή: 1 λίτρο/πρώτο λεπτό ± 5 δεύτερα, 

ψεκασμός: κυκλικός, διαμέτρου 50 πυη περίπου σε απόσταση 200 πιιη από το δοκίμιο, με ακροφύσιο 
διαμέτρου 5 πιω. 

3.3. Ψεκάσατε μέχρι να εξαντληθεί το νέφος νερού και σημειώσατε το χρόνο που απαιτήθηκε. Αφήστε το 
νερό να κυλήσει από το δοκίμιο στο συλλέκτη επί 60 δευτερόλεπτα και μετρείατε τον όγκο του νερού που 
έχει συλλεγεί. Μετρήσατε την ποσότητα νερού που απέμεινε ενδεχομένως ατο δοχείο του συλλέκτη. 
Υπολογίσατε το ποσοο ιό του όγκου του νερού που έχει ουλλεχθεί ως προς τον όγκο του νερού με το οποίο 
έγινε ο ψεκασμός. 

3.4. Επαναλάβατε τη δοκιμή πέντε φορές και υπολογίσατε το μέσο ποσοστό της ποσότητας που έχει 
αυλλεγεί. Ελέγξατε πριν από κάθε δοκιμή αν ο συλλέκτης, το δοχείο του ψεκαοτήμα και το δοχείο 
μέτρησης είναι στεγνά. 

3.5. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι 21 (± 3ΤΟ. 


4. Αποτελέσματα 

4.1. Ο υπολογιζόμενος μέσος όρος του ποσοστού νερού που έχει αυλλεγεί μετά από πέντε δοκιμές δεν πρέπει 
να είναι κατώτερος του 85 V* της ποσότητας του νερού που εκτινάχθηκε στο σύστημα. 

4.2. Εάν το μεγαλύτερο και το μικρότερο ποσοστό νερού που έχει συλλεγεί ποικίλλει περισσότερο από το 5 % 
από το μέσο ποσοστό, η δοκιμή δεν είναι έγκυρη και πρέπει να επαναληφθεί. 

Αν και στη δεύτερη δοκιμή το μεγαλύτερο και μικρότερο ποσοατό του συλλεγόμενου νερού αποκλί¬ 
νουν από το μέσο όρο περισσότερο από 5%, ή/και η κάτώτατη τιμή δεν πληροί τις απαιτήσει; ταυ 
σημείου 4.1, δεν χορηγείται η έγκρισηι 

4.3. Όταν η κατακόρυφη θέση του συστήματος επηρεάζει τα παραγόμενα αποτελέσματα, η διαδικαιήι που 
περιγράφεται ατα σημεία 3.1 και 3.4 προηγουμένως πρέπει να επαναληφθεί στις θέσεις οι οποίες δίνουν 
το μεγαλύτερο και το μικρότερο ποσοστά συλλεγόμενου νερού. Οι προδιαγραφές του σημείου 4.2 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

((" προδιαγραφή του σημείου 4.1_ προηγουμένως εξακολουθεί να ισχύει για να αναφέρονται τα 

αποτελέσματα κάθε δοκιμής. " ~ .. 

-·6»5ρνΑϊ 5μοΙμ« 5 ΜΑΐΚΗΒπν 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


Προσάρτημα 3 

Υπόδειγμα σήματος έγκρισης ΕΟΚ 





Το σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού χου φέρει το παραπάνω σήμα έγκρισης ΕΟΚ είναι ένα σύστημα του τόκου μα 
απορρόφηση ενέργειας (Λ), εγκακριμένο στην Ισπανία (« 9) με τον αριθμό 148. 

Τα αριθμητικά στοιχεία του παραδείγματος αυτού χρησιμοποιήθηκαν απλώς και μόνο ενδεικτικό. 
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Πμοούρνιμα 4 

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ 
(Μέγιστο μέγεθος: Α4 {210 σιη X 297 ηκη]) 



Κοινοποίηση σχετικά με την έγκριση ΕΟΚ, την άρνηση, την ανάκληση ή την επέκταση της έγκρισης ΕΟΚ για έναν τύπο 

συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού 

Αριθ. έγκρισης ΕΟΚ:. Επέκταση: .....,.:. 

1. Εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα του συστήματος:......... 

2. Τύπος και εμπορική ονομασία του συστήματος: .:...... 


3. Αρχή της λειτουργίας του συστήματος: με απορρόφηση ενέργειας/διαχωριαμό αέρα/νερού (*): 

4. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: ._....... 

5. Όνομα και διεύθυνση του εντολοδϋχυυ του κατασκευαστή (εάν υπάρχει): ....... 



6. Χαρακτηριστικά των συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού {σύντομη περιγραφή, εμπορικό σήμα ή 
ονομασία, αριθμός(οί)]: .:..—... 



7. Υποβλήθηκε για έγκριση ΕΟΚ στις: .. 

.8. Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τις δοκιμές έγκρισης: 


9. Ημερομηνία και αριθμός έγκρισης πρακτικών δοκιμών που συντάχθηκαν από την τεχνική υπηρεσία: - 

10. Ημερομηνία της έγκρισης ΕΟΚ/άρνησης/ανάκλησης/επέκτασης της έγκρισης ΕΟΚ (·) ..... 


II. Λόγος(οι) για ενδεχόμενη επέκταση της έγκρισης ΕΟΚ: ..-. 

^ ' Ν 

..... 


13. Ημερομηνία: .—........ 

14. Υπογραφή: ...:.;...:.—...-. 

13. Επισυνάπτονται τα έγγραφα που συνιστούν το φάκελο έγκρισης ο οποίος κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή που 
χορήγησε την έγκριση καθώς και κατάλογος των εν λόγω εγγράφων αντίγραφο του συνόλου ή μέρους ταυ «ν 
λόγω φακέλου μπορεί να ζητηθεί με σχετική αίτηση. 

16. Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): ....>. 





























ΦΕΚ 263 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 


ΙΙΡΟΔΙ ΑΓΡΛ«£& Π Α ΤΗΝ ΚΙ ΚΡΙΣΗ ΚΟΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤ05ΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 


πε^,τοΙεφαρμογηι 

/ 2 ■ . ' 

0.1. Όλαία οχήματα της κατηγορία Ν, μέγιστηςμάζας άνω των 7,3 τόνων και των κατηγοριών Ν„ Ο) και 0 4 

ρβέπει να είναι κατασκευασμένα ή/και εφοδιασμένα με συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού έτσι 
ώστε να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. 

0.2. Οι προδιαγραφές που αναφέρονται ανωτέρω σχετικά με τα συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού 
όπως ορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος I, δεν είναι υποχρεωτικά ωστόσο για τα οχήματα 
«πλαισίου-θαλάμαυ», για τα οχήματα χωρίς αμάξωμα, για τα οχήματα $0» κροαοίξονται να κυκλοφο¬ 
ρούν «εκτός οδού», έτσι όπως αυτά ορίζονται 6Τρ /ίήήΐ ,'αυτε για τα οχήματα για τα 

οποία η παρουσία αυτών των συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού δεν συμβιβάζεται με τη χρήση 
τους. Ωστόσο, αν τα συστήματα αυτά είναι προσαρμοσμένα στα εν λόγω οχήματα, θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας. 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ 

1.1. Η αίτηση έγκρισης ΕΟΚ ενός τύπου οχήματος, ως προς την εγκατάσταση του συστήματος κατά της 
εκτόξευσης νερού πρέπει να υποβληθεί από τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον εντολοδόχο του. 

1.2. Πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, σε τρία αντίτυπα, και από τις ακόλουθες πλη¬ 
ροφορίες: 

1.2.1. τεχνική'περιγραφή του συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού, συνοδευόμενη από ένα ή περισσότερα 
επαρκώς λεπτομερή σχέδια σε κλίμακα που επιτρέπει την αναγνώριοη του ουοτήματος. 

1.3. Πρέπει να υποβληθεί στην*τεχνική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια των δοκιμών 
έγκρισης ένα όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου οχήματος, εφοδιασμένο με το σύστημα 
κατά της εκτόξευσης μδατος. 


ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ 

2. Ένα δελτίο σύμφωνο προς το εμφαινόιιενο στο παράρτημα V υπόδειγμα, επιουνάπεται στο δελτίο 

έγκρισης ΕΟΚ. 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. Αξονες 

3.1. Ανυψούμενοι άξονες 

Όταν ένα όχημα είναι εφοδιασμένο με έναν ή περισσότερους αναιρούμενους άξονες, το σύστημα κατά 
της εκτόξευσης νερού πρέπει να καλύπτω όλους τους τροχούς όταν ο άξονας είναι κατεβααμένος και οι 
τροχοί να είναι σε επαφή με το οδόστρωμα όταν ο άξονας είναι ανυψωμένος. 

3.2. Αυχοστμεφόμενοι άξονες 

Όταν ένα όχημα είναι εφοδιασμένο με αυτοστρεφόμενο άξονα, το ούστημα κατά της εκτόξευσης νερού 
πρέπει να καλύπτει τις προύποθέοεις που ισχύουν για τους μη διευθυντήριους τροχούς εφόσον είναι 
συναρμολογημένος στο περιστρεφόμενο μέρος. Ειδάλλως, πρέπει να καλύπτω τις προύποθέοεις που 
ισχύουν για τους άξονες που είναι εφοδιασμένοι με διευθυντήριους τροχούς. 


4. θέση της εξωτερικής ποδιάς 

4.1, Στην περίπτωση'τροχών μη διευθυντηρίων, η απόσταση «ε« μεταξύ του διαμήκους επιπέδου που 
εφάπτεταιστην εξωτερική επιφάνεια των ελαστικών εκτός από κάθε διόγκωση του ελαστικού κοντά στο 
έδαφος και της εσωτερικής επιφάνειας της ποδιάς δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 73 ιωη, εκτός αν η 

-ακτίνα του εσωτερικού άκρου της ποδιάς που ορίζεται ατα σημεία 7.2,8.2 και9.2 δεν είνιημεγαλύτερη 
“από 1,0'ΚΓοπδτε ή άπόσταση"«ί»Ί5εν πρέπει να υπερβαίνω τα 100 πιω (σχήμα 1). 

4.2. Στην περίπτωση δνευθυντηρίών και αυτοδίεηθυνόμενων τροχώνη απόσταση «<» δεν πρέπει να υπερβαίνει 
~τα'100αιπϊ. 

3. Κατάσταση του οχήματος 

Προς επαλήθευση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, το όχημα πρέπει να βρίσκεται ατην ακόλουθη 
κατάσταση: 

α) πρέπει να είναι αφόρτωτο και οι τροχοί πρέπει να είναι στραμμένοι κατευθείαν εμπρός* 

β) στην περίπτωση των ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων οι επιφάνειες φόρτωσης πρέπει να είναι 
οριζόντιες· 

γ) τα ελαστικά πρέπει να φουσκώνονται στην κανονική τους πίεση. 
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6. Σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού 

6 . 1 . Τα ουοτήματα κατά της εκτόξευση; νερού πρέπει να ικανοποιούν η; προδιαγραφές των σηιώαν 

7 ή 9 παρακάτω. 

6.2. Τα ουοτήματα κατά της Εκτόξευσης νερού των μη διευβυντήριων τροχών ή των αυτο&ευθυνόμενων. του 
καλύπτονται από το δάπεδο του αμαξώματος ή αχό το κάτω μέρος της επιφάνειας φόρτωσης. πρέπει να 
ικανοποιούν είτε τις προδιαγραφές των οημείων 7 ή 9, είτε τις προδιαγραφές τον σημείου 8. 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


7. Προδιαγραφές σχετικά με τα συστήματα κατά της εκτόξευση; νερού με απορρόφηση της ενέργειας γτα 

άξονες που φέρουν διευβυντήριους ή αυτοδιευβυνόμενους ή μη διευβυντήριους τροχούς 

7.1. Φτερά 

7.1.1. -Τα φτερά πρέπει να καλύπτουν τη ζώνη αμέσως επάνω, εμπρός και πίοω αχό το ή τα ελαατικό, ως 
εξής: 

α) στην περίπτωση απλών ή πολλαπλών αξόνων στους οποίους η απόσταση «ά» (σχήμα 4) μεταξύ των 
ελαστικών δύο παρακείμενων αξόνων υπερβαίνει τα 300 ηο, το εμπρόσθιο άκρο Ο του φτερού 
(σχήμα 2) πρέπει να εκτείνεται προς τα εμπρός ώσπου να συναντήσει τη γραμμή Ο-Ζ, η οποία πρέπει 
να σχηματίζει γωνία θ » 30° το πολύ πάνω από το οριζόντιο επίπεδο για άξονες εφοδιασμένους με 
διευβυντήριους ή αυτοδιευβυνόμενους τροχούς, ή 20* το πολύ για άξονες εφοδιασμένους με μη 
διευβυντήριους τροχούς. 

Το οπίσθιο άκρο (σχήμα 2) πρέπει να εκτείνεται προς τα κάτω κατά τρόπο, ώατε να μη βρίσκεται 
ψηλότερα αχό 100 πιπι χάνω από μια οριζόντια γραμμή που διέρχεται αχό το κέντρο του 
τροχού - 

β) στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων ατούς οποίους η απόσταση «ά» μεταξύ των ελαστικών δύο 
παρακείμενων αξόνων δεν υπερβαίνει τα 300 αυη, το φτερό πρέπει να είναι όπως φαίνεται στο 
σχήμα 4α· 

γ) το φτερό πρέπει να έχει ολικό πλάτος «η» (σχήμα 1) αρκετό για να καλύπτει τουλάχιστον όλο το 
πλάτος αά» του ελαστικού, ή το συνολικό πλάτος ± δύο ελαστικών σε περίπτωση διπλών τροχών 
λαμβανομένων υπόψη των ακραίων περιπτώσεων για το ούατημα ελασπκοό/τροχού, όπως αυτές 
προδιαγράφονται αχό τον κατασκευαστή. Οι διαοτάοεις «ύ» και «·» μετρώνται στο ύψος της 
πλήμνης, εξαιρουμένης οποιοσδήποτε επισήμανσης, νεύρου, προστατευτικών ταινιών κ.λπ. στα 
τοιχώματα του ελαστικού. 

7.1.2. Στο εμπρόσθιο τμήμα του οπίσθιου μέρους του φτερού τοποθετείται ένα σύστημα κατά της εκτόξευσης 
νερού που συμφνεί με τις προδιαγραφές του προσαρτήματος I του παραρτήματος (I. Το εν λόγω 
ούατημα πρέπει να καλύπτει το εσωτερικό μέρος του φτερού μέχρι ύφους που προσδιορίζεται αχό μια 
ευθεία γραμμή που περνάςαπό_το_κέντρο του τροχού κφι σχηματίζει.γωνία τουλάχιστον 30* με ίο 
οριζόντιο επίπεδο (αχήμα 3). 

7.1.3. Εάν τα φτερά αποτελούνται από πολλά στοιχεία, αφού αυναρμολογηθούν δεν χρέχει να παρουσιάζουν 
κενά που να επιτρέπουν της εκτόξευση σωματιδίων όταν το όχημα βρίσκεται εν κινήσει. 

7.2. Εξωτερικές ποδιές 

7.2.1. Στην περίπτωση ενός άξονα ή πολλαπλών αξόνων στους οποίους η απόσταση «4» μεταξύ των 
ελαστικών δύο παρακείμενων αξόνων υπερβαίνει τα 300 πύα, το κατώτερο άκρο της εξωτερικής *ιΐίιάς 
δεν μπορεί να βρίσκεται πέρα από τις ακόλουθες αποστάσεις και ακτίύες, μετρούμενες αχό το κέιτρο 
του τροχού (βλέπε σχήμα 2): 

α) άξονες που φέρουν διευβυντήριους ή αυτοδιευΟυνόμενσυς τροχούς: 

από το εμπρόσθιο άκρο (προς το-εμπρόσθιο μέρος του οχήματος) 

(σημείο Ο στις 30*) 

μέχρι το οπίσθιο άκρο (προς το οπίσθιο μέρος του οχήματος) 

(σημείο Α οτα 100 αυη) κορυφή (αμέσως πάνω από το ελαατικό) 

β) άξονες που φέρουν μη διευβυντήριους τροχούς: 

απότο εμπρόσθιο άκρο (σημ4ά_ί· ατις 20·)_ 
μέχρι το οπίαθιο άκρο (σημείο Α οτα 100 εηαα) κορυφή 
(αμέσως πάνω από το ελαστικό) 

-όπου Α είναι η ακτίνα γοιτελασηκρί! που φέρβ .το όχημα, κατΕν η ακτινική απόσταση οτηνοποίο- 
βρίακεται το κατώτερο άκρο της εξωτερικής ποδιάς. 

7.2.2. Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων στυιις οποίους η αηοοταση «ώ> μεταξύ ελαστικών δύο παρακεί¬ 
μενων αξόνων δεν υπερβαίνει τα 300 πιη, οι εξωτερικές ποδιές που βρίσκονται οτο χώρο μεταξύ των 
αξόνων πρέπει να τοποθετούνται στις αποστάσεις που δίνονται ατο σημείο 7.2.1 και να εκτείνονται προς 
τα κάτω κατά τέτοια τρόπο ώατε να μη βρίσκονται ψηλότερα αχό 130 πιπι πάνω από μια οριζόντια ευθεία 
που διέρχεται από το κέντρα των τροχών, ή έτσι ώατε η οριζόντια απόσταση μεταξύ των ακρότατων 
(κατώτερων) σημείων τους να μην υπερβαίνει τα 60 αιια (σχήμα 4α). 

7.2.3. Το ύψος της εξωτερικής ποδιάς χρέπει να είναι τουλάχιστον 43 ιτιαι σε όλα τα σημεία πίσω από μια 
κατακόρυφη γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του τροχού. Το ύψος της ποδιάς μπορεί να μειώνεται 
προοδευτικά μπροστά από τη γραμμή αυτή. 

7.2.4. Στις εξωτερικές ποδιές ή μεταξύ των εξωτερικών ποδιών των άλλων τμημάτων των φτερών, δεν πρέπει 
να υπάρχει κανένα άνοιγμα που να επιτρέπει την έξοδό του εκτοξευόμενου νερού, όταν το όχημα 
βρίσκεται εν κινήσει. 


Λν^4τ21Κ 



7.3. Λασπωτήρες 

7 3 1 Το πλάτος του λασπωτήρα πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση της παραγράφου 7.1.1 στοιχείο γ) γιο το 
πλάτος «α» εξαιρούμενης της περίπτωσης που ο λασπωτήρας βρίσκεται ατό φτερό, οπότε πρέπει να έχει 

τουλάχιστον το ίδιο πλάτος με το πέλμα του ελαστικού. 

7.3.2. Ο λασπωτήρας πρέπει να τοποθετείται σε κατακόρυφο περίπου επίπεδο. 
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7.3.3. Το ανώτατο ύφος του κάτω Ακρου δεν πρέπβ να υπερβαίνει τα 200 ηα (σχήμα 3). 

Η απόσταση αυτή γίνεται 300 πυη για τον τελευταίο πίσω Αξονα εφόσον η σκηνική απόσταση του 
κατώτατου ορίου της εξωτερικής Κν, β*ν υπερβαίνβ τις βιαστΑσας της ακτίνας τον ελαστικών τον 
τροχών του Αξονα αυτού. 

7.3.4. Ο λασπωτήρας δεν πρέπει να απόχη περισσότερο από 300 αυη αχό το απώτερο πίσω σημείο του 
ελαστικού, απόσταση μετρούμενη οριζόντια. 

7.3.5. Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων στους οποίους η αχόσταση «4» μεταξύ τον ελαστικών δύο 
παρακείμενον αξόνων είναι μικρότερη από 250 πυη, οι λασπωτήρες πρέπει να τοποθετούνται μόνο 
στους οπίσθιους τροχούς. Αντίθετα, αν η απόσταση «4» μεταξύ τον ελαστικών δύο παρακείμενον 
αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση με 250 αυη πρέπει να τοποθετούνται λασποτήρες σε όλους τους τροχούς 
(σχήμα 4(5)1. 

7.3.6. Οι λασπωτήρες δεν πρέπει να εκτρέπονται περισσότερο αχό 100 αιαι προς τα πίσω κατΑ την εφαρμογή 

δύναμης 3 Ν ανά 100 αιαι του πλότους τους, οε απόσταση 50 οπι χΑνο αχό το χαμηλότερο Ακρο 
τους. ' 

7.3.7. Όλη η εμπρόσθια επιφάνεια του λασπωτήρα που ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτοϋμενες 
διαστάσεις, πρέπει να καλύπτεται με ένα σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος II προσάρτημα 1. 

7.3.8. Μεταξύ του πίσω κάτω μέρους του φτερού και του λασπωτήρα, δεν πρέχη να υπάρχει κανένα κενό που 
θα επιτρέπει την εκτόξευση σωματιδίων. 

7.3.9. Όταν το σύστημα κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων πληροί τις προδιαγραφές για τους λασπωτήρες 
(σημείο 7.3), δεν απαιτείται πρόσθετος λασπωτήρας. 


8. Προδιαγραφές που ισχύουν για τα συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού εφοδιασμένα με συστήματα 

απορρόφησης ενέργηας για ορισμένους Αξονες με μη διευθυντήριους ή αυτοδαυθυνόμενους τροχούς 
. (βλέπε σημείο 6.2 προηγουμένως). 

8.1. Φηρά 

8.1.1. Τα φτερά πρέπει να καλύπτουν τη ζώνη αμέσως επάνω από το ελαστικό ή τα ελαστικό. Τα εμπρός και 
πίσω Ακρα πρέπει να εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι το οριζόντιο επίπεδο που εμφαίνεται οτο'Ανω σημείο 
του ελαστικού ή των ελαστικών (σχήμα 5). Οστόσο, το πίσω Ακρο μπορεί να ανηκατασταθκΐ από το 
λασπωτήρα και οτην περίπτωση αυτή ο λαοπωτήρας πρέχα να φθάνη μέχρι το ανώτατο τμήμα ταυ 
φτερού (ή ταυ αντίστοιχου στοιχείου). 

. * * 

8.1.2. Όλο το πίσω εσωτερικό τμήμα του φτερού πρεχα να έχη τοποθετηθεί με ένα σύστημα κατά της 
- εκτόξευσης νερού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος 17 προσάρτημα 1. 

8.2. - -Εξωτερικίς ποδιές ^ ■ 

8.2.1. Στην περίπτωση απλών ή'πολλαπλών αξόνων όπου η αχόσταση~των παρακείμενων ελαστικών είναι 
ανώτερη ή ίση των 250 αυπ, η εξωτερική ποδιά πρέπει να καλύπτει την επιφάνεια αχό το κάτω μέρος του 
Ανω τμήματος του φτερού έως μία ευθεία που ορίζεται αχό την εφαχτόμενη του ανώτερου σημείου του 

> ελαστικού ή των ελαστικών και μεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου που σχηματίζεται* από την 
εφαπτομένη στο εμπρός μέρος του ελαστικού και του φτερού ή του λασπωτήρα που βρίσκεται χίοω αχό 
τον τροχό-ή τους-τροχούς (σχήμα 5β)( 

Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων, πρέπει να τοποθετηθεί μια εξωτερική ποδιά οε κάθε τροχό. 

8.2.2. * : Μεταξύ τής εξωτερικής πο&άςκαι του κ&Τώ μέρουςταυ φτερούδενκρέχετνα υπάρχη κανένσκενό, πσιτ 

να επιτρέπει την εκτόξευση νερού. 

8.2.3. Όταν δεν έχουν τοποθετηθεί λασπωτήρες πίσω αχό κάθε τροχό (βλέπε σημείο 7.3.5), η εξωτερική ποδιά 
π ρέπει να είναι συνεχής από το εξωτερικό Ακρα του λασπωτήρα έως το κατακόρυφο επίπεδο που 
εφάπτεται στο πλέον πρόσθιο σημείο του ελαστικού [βλέπε σχήμα 5α)| του πρώτου άξονα. 

8.2.4. Όλη η εσωτερική επιφάνεια της εξωτερικής ποδιάς, το ύφος του οποίου δεν πρέπει να είναι κατώτερο 
των 100 αιαι, πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα κατά της ικτόξέυσης νερού απορρόφησης της 
ενέργειας που να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Η. 

8.3. Λασπωτήρες 

Οι λασπωτήρες πρέπει να εκτείνονται ως το χαμηλότερο σημείο του φτερού και να συμφωνούν με τα 
σημεία 7.3.1 έως 7.3.9. 


9. Προδιαγραφές που ισχύουν για τα συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού διαχωρισμού θέρο/νερού για 

άξονες με διευθυντήριους ή αυτοδαυθυνόμενους ή μη διευθυντήριους τροχούς 

9.1. Φΐφά 

9.1.1. Τα φτερά λάσπης πρέπει να συμφωνούν με το σημείο 7.Ι.Ι.γ). 

9.1.2. Τα φτερά για απλούς ή πολλαπλούς άξονες, στους οποίους η απόσταση μεταξύ των ελαστικών δύο 
παρακείμενων αξόνων είναι μεγαλύτερη από 300 αιαι, πρέπει να συμφωνο ύν επίσης και με το σημείο 
7.1.1.α). 

9.1.3. Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων στους οποίους η απόσταση μεταξύ των ελαστικών δύο παρακεί¬ 
μενων αξόνων δον υπερβαίνω τα 300 αιαι, τα φτερά πρέπει να συμφωνούν εχίσης με το πρότυπο «συ 
σχήματος 7. 
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9.2. 

9.2.1. 

9.2.2. 


Εξωτερικές ποόιές 


Οι κατώτερες άκρες της εξωτερικής ποδιάς πρέπει να είναι Εφοδιασμένες με συστήματα κατά της 
εκτόξευσης νερού διαχωρισμού αέρα/νερού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος 11. 


Στην περίπτωση απλών ή πολλαπλών αξόνων στους οποίους η απόσταση μεταξύ των ελαστικών δύο 
- παρακείμενων αξόνων υπερβαίνει τα 100 πυη. το κατώτερο άκρο του συστήματος κατά της εκτόξευσης 
νερού που τοποθετείται στην εξωτερική ποδιά πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις και ακτίνες, 
μετρώντας από το κέντρο του τροχού (σχήμα 6 και 7): 


α) άξονες που φέρουν διευθυντήριους ή αυτοδιευθυνόμενους τροχούς: . 

από το εμπρόσθιο άκρο (προς το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος) 
(σημείο Ο στις 30”) 

έως το οπίσθιο άκρο (προς το οπίσθιο τμήμα του οχήματος) 

(σημείο Α στα 100 πιιη) 


Κν < 1,05 Κ 


β) άξονες που φέρουν μη διευθυντήριους τροχούς: 
από το εμπρόσθιο άκρο (σημείο Ο στις 20”) 
έως το οπίσθιο άκρο (σημείο Λ στα 100 ησι) 


Κν < 1,00 Κ 


όπου Κ » ακτίνα του ελαστικού που φέρει τσ όχημα και ■- 

Κν α ακτινική απόσταση από το κατώτερο άκρο της εξωτερικής ποδιάς έως το κέντρο του 
τροχού.· - 

9.2.3. Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων στους οποίους η απόσταση μεταξύ των ελαστικών δύο παρακεί¬ 
μενων αξόνων δεν υπερβαίνει τα 300 πιιη, οιεξωτερικές ποδιές που βρίσκονται στους χώρους μεταξύ των 
αξόνων πρέπει να είναι σύμφωνες με την παράγραφο 9.1.), και να εκτείνονται προς τα κάτω με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην απέχουν περισσότερο από 100 πια πάνω από οριζόντια ευθεία που διέρχεται από τα 

- κέντρα των τροχών (σχήμα 7). 

9.2.4. Το ύφος της εξωτερικής ποδιάς, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 45 σιπι σε όλα τα σημεία πίσω από μια 
κατακόρυφη γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του τβόχού. Το ύίμος της ποδιάς μπορεί να μειώνεται 
προοδευτικά μπροστά από την παρακάνω γραμμή.. ' 

9,2.5.. Στις εξωτερικές ποδιές ή μεταξύ της εξωτερικής ποδιάς των φτερών δεν πρέπει ναυπάρχα κανένα κενό 
που να επιτρέπει την εκτόξευση σωματιδίων. 


9.3. Λασπωτήρες 

9.3.1. - Οι λασπωτήρες πρέπει να είναι: 

α) σύμφωνοι με το σημείο 7.3 (σχήμα 3) ή 

β) -σύμφωνοι με τα σημεία 7.3.1, 74,2, 7,3.5, 7,3.8 και 9.3.2 (σχήμα 6). - 

9.3.2. Τα συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Η 
—προσάρτημα-2 πρέπει τοποθετούνται στους -λα σ π ωτήρ ε ς πού ανοφέρονται -3το-σημπί} 9.3.1 

στοιχείο β), τουλάχιστον κατά μήκος ολόκληρης της πλευράς. 

9.3.2.1. Το κατώτερο άκρο του συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 
200 ηιω από το έδαφος. 

9.3.2.2. Το σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού πρέπει να έχει ύφος τουλάχιστον 100 πυη. 

9.3.2.3. Οι λασπωτήρες που αναφέρονται στο σημείο 9.3.1 ατοιχείο β), εξαιρουμένου του κάτω μέρους που 
περιλαμβάνει τατσύστημα κατά της εκτόξευσης νερού δεν πρέπει να κάμπτεται κατά περισσότερο από 
100 ιππι προς τα πίσωόταν ασκείται δύναμη 3 Νανά 100 πνω πλάτους του λασπωτήρα η οποία μετράται 
στη συνάντησή του λασπωτήρα με το σύστημα κατά της εκτόξευσης νερούστη θέοη λειτουργίας του και 
εφαρμόζεται σε απόσταση 50 αιη πάνω από το κάτων άκρο του λασπωτήρα. 

9.3.3. Οι λασπωτήρες δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 200 ιηαι από το απώτερο άκρο του ελαοτικού, 
όταν η απόσταοη αυτή μετρείιαι οριζόντια. · 
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Προσάρτημα 4 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

(Μέγιοτα μέγεθος: Α4 (210 χ 297 ιηηι) 

ΠΑΡΑΠΉΜΑ ΤΟΥ ΔεΛΤΙΟΥ ΕΧΚΡΙϋΙΙΕ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 11«Σ ΕΚΤΟΕΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

(ί\ο^τΗ]\ι<* ϋ. 1ΐ του Π.Α. 3 

* · · · Ονομασία της Υπηρεσίας 

Αριθμός έγκρισης ΣΟΚ: .. Αριθμός ωιέκτίΜίηςί .. 

1. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του οχήματος: .... λ. 

2. Τόπος και εμπορική ονομασία του οχήματος: ... 

3. Τρόποι αναγνώρισης του τύπου, εφόσον επισημαίνεται στο όχημα:...... 

3.1. Θέση της επισήμανσης: „..·.... 

4. Κατηγορία του οχήματος: ... 

5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:.......;. 

6. Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (αν υπάρχει): .„....... 

.........I*............ 

7. Χαρακτηριστικά των συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού (σύντομη περιγραφή, βιομηχανικό σήμα ή 

ονομασία, και αριθμοί έγκρισης των χρησιμοποιουμένων συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού:. 


8. Το όχημα δόθηκε για έγκριση ΕΟΚ στις: ......... 

9. Τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις δοκιμές έγκρισης'ΕΟΚ: .,1.... 

10. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία: .-... 

Π. Αριθμός της έκθεσης δοκιμών που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία: ........ ... 

12. Λόγος(οι) για τους οποίους ζητήθηκε επέκταση της έγκρισης ΕΟΚ: .. 

13. Η έγκριση ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού χορηγήθηκε/απορρίφθηκε ('): 

14. Τόπος: ......... . . 

15. Ημερομηνία: ........1.... 

16. Υπογραφή: ...........1. 

17. Επισυνάπτονται τα έγγραφα που συνιοτούν το δελτίο έγκρισης τύπου, που κατατέθηκαν στην αρμόδια αρχή 
που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ, καθώς και κατάλογος των εν λόγω εγγράφων αντίγραφο όλων ή μερικών 
από τα έγγραφα αυτά μπορεί να ξητηθεί με σχετική αίτηση. 

♦ 

18. Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): ............" 

..*... .1 . 


_ Ο-ΛίαγράψΤε τις Αχρηστες - ενδείξεις. 






































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 


ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΙΙΣ ΠΑΡΑΠΙΙΠΣ - Γ1ΑΥΙΗ ΤΗί: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


Ι^ιστότητα της παραγωγής 

Κάθε σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού «ου ιρίρει το σήμα έγκρισης ΕΟΚ «ρέπει να συμφωνεί με τον 
εγκεκριμένο τύπο. Οι αρχές «συ χορηγούν το σήμα έγκρισης κ ρατούν δείγμα, το οποίο, μαζί μβ το δελτίο 
της έγκρισης ΕΟΚ, μπορεί να χρησιμεύσει για να διαπιστωθεί αν τα συστήματα που κυκλοφορούν στην 
αγορά και φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΟΚ πληρούν τους συγκεκριμένους όρους. 

Κάθε τύπος συστήματος ορίζεται από το υπόδειγμα και τα περιγραφικά έγγραφα «ου κατατίθενται όταν 
γίνεται η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης ΕΟΚ. Συστήματα των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι 
όμοια με εκείνα του πρότυπου συστήματος και των οποίων τα λοιπά εξαρτήματα δεν διαφέρουν από 
εκείνα του πρότυπου συστήματος εκτός από παρεκκλίσεις που δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες που 
αναψέρονται στο παρόν παράρτημα, μπορούν να θεωρούνται ότι ανήκουν στον ίδιο τύπο. 

Ο κατασκευαστής οφείλει να εκτελεί προκαθορισμένους ελέγχους για να εξασφαλίζει την πιστότητα της 
παραγωγής με τον τύπο του προϊόντος που εγκρίθηκε. 

Για το ακοπό αυτό ο κατασκευαστής οφείλει: 

— είτε να διαθέτει ένα εργαστήριο κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση των 
ουσιωδών δοκιμών, 

— είτε να εκτελεί τις δοκιμές ώστε να εξασφαλίζεται η συμφωνία της παραγωγής, σε ένα εγκεκριμένο 
εργαστήριο. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη διαπίστωση της πιστότητας της παραγωγής θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα ατις αρμόδιες αρχές για ένα χρόνο τουλάχιστον. 

Επιπλέον, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβεί αε δειγματοληπτικούς ελέγχους. 

Η συμφωνία της παραγωγής με τον εγκεκριμένο τύπο του συστήματος ελέγχεται υπό τις προϋποθέσεις 
και σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στο παράρτημα II. 

Οι κατασκευαστές οφείλουν, ύστερα από αίτηαη της υπηρεσίας «ου χορήγησε την έγκριση, να θέσουν 
στη διάθεσή της συστήματα του τύπου που είχε εγκριθεί, με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών και ελέγχων για 
να διαπιστωθεί η πιστότητα των παραγομένων συστημάτων με αυτά που εγκρίθηκαν. 

Θεωρείται όπ υπάρχει πιστότητα παραγωγής όταν, επί δέκα τυχαίων δειγμάτων τα εννέα πληρούν τις 
απαιτήσεις του σημείου 4 των προσαρτημάτων I και 2 του παραρτήματος II. 

Αν δεν ικανοποιείται η συνθήκη του σημείου 1.6, λαμβάνεται νέο τυχαίο δείγμα αποτελούμενο από δέκα 
μονάδες. 

Ο μέσος όρος όλων των μετρήσεων του είδους αυτού «ρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του οημείου 4 
των προσαρτημάτων 1 και 2 του παραρτήματος II και καμία μεμονωμένη μέτρηση δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από το 95 % των τιμών που παρέχονται στις προδιαγραφές αυτές. 


Παύση της παραγωγής 

Αν ο κάτοχος μιας έγκρισης ΕΟΚ σταματήσει την παραγωγή ενός συστήματος, οφείλει να ενημερώσει 
αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή. 
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Σχήμα 9 

Διάταξη δοκιμής για συστήματα κατά της Εκτόξευσης νερού διαχωρισμού αδρα/νερού 
. . (Παράρτημα II προσάρτημα 2) 



Δείγμα 



Άρθρο 11 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή- να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 2 Απριλίου 1992 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 
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ΕΘΙΜΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 

ΤΕΕΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ ΘΒ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00* έως 13.30* 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

*Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


• Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120 

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρ/. . 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αηοστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 

Η ετήσια συνδρομή είναι: 

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 
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Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





















